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Hal : Penawaran harga BOSCH CCTV System 


Dengan hormat, 
Sesuai dengan permintaan penawaran harga yang kami terima, bersama ini kami mengajukan penawaran harga pengadaan 
equipment BOSCH CCTV System dengan perincian sebagai berikut : 


Works: CCTV System OFFER PRICE 
UNIT PRICE TOTAL 


Description (US$) (US$) 


MODULE, 4 PORT VIDEO OUTPUT, FOR ALLEGIANT 8800 SERIES | Bosch LTC-8834/00 1.412,00 2.824,00 
MODULE, CPU, FOR ALLEGIANT 8800 SERIES MATRIX SWITCHER LTC-8810/01 5.080,00 5.080,00 
RECEIVER/DRIVER, 120VAC, PAN/TILT, VOLTAGE 120VAC LTC-8561/60 1.025,00 2.050,00 


KETENTUAN - KETENTUAN: 


Lama penawaran harga : 14 hari sejak tanggal penawaran harga dikeluarkan 

Cara pembayaran : 50% Uang muka pada saat PO diterima. 
50% Material siap dikirim 

Waktu pengadaan barang à 8 - 10 minggu setelah uang muka diterima 

Garansi : 12 bulan untuk service sparepart di Workshop kami bagi kerusakan 
yang diakibatkan oleh manufacturing defect. 

Harga tersebut : - Netto, franko Jakarta 


- Belum termasuk Instalasi & Pemasangan dan testcom 
- Harga dapat berubah sewaktu-waktu dan tidak mengikat 


Demikianlah surat penawaran ini kami sampaikan, apabila Ibu membutuhkan informasi lebih lanjut, silahkan menghubungi kami . 


Sambil menanti kabar baik dari Ibu, kami mengucapkan terima kasih atas perhatiannya. 


Hormat kami, 


PT. CHANDRAKARYA DHARMAJAYA 


Indra Gunawan 
08128304269 


